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PART III 


Stores Purchase 


Department of Factories and Boilers 


TENDER NOTICES 


- (1) 


No. A3 -3906/ 2012 / F & B . 

- 17th July 2012 . 
Sealed tenders are invited from the manufactures and 
authorized dealers for the supply and installation of the 
following Hydrocarbon Transfer equipments for 
Modernization of Chemical Emergency Response Centre 
( CHEMREC ), Ernakulam . 


The tender should be superscribed “ Tender for the 
supply of equipments for Chemical Emergency Response 
Centre (CHEMREC ), Ernakulam ” and addressed to the 
Director of Factories and Boilers, TC 25 / 3326, Shani 
Manzil, East Gate of District Court, Thiruvananthapuram 
695 035. 


- ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഫാക്ടറീസ് 
ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 13 - 8 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ വിവരങ്ങൾ വകുപ്പിലെ വെബ്സൈറ്റ് 
www.fabkerala.gov. in - ലും ലഭ്യമാണ്. 

യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 
വാ നുള്ള അവകാശം ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് 
ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Sl. 


Item 


Quantity 


No. 


1 


Spill Cleaner with Sprayer Kit 
Oil Spill Response Kits 


| 1 unit 

1 ,, 


Approximate Cost - 10,00,000. 
EMD — 1 % of cost of items. 

Cost of tender form - 900 + VAT for Sl. No. 1 and 
1 , 100 + VAT for Sl. No . 2 . 

Last date and time for the receipt of filled up tenders 
13 - 8- 2012 at 1 p . m . 

- Date and time of opening of tenders - 13 - 8 - 2012 
at 3 p . m . 

Tenders and other details can be had from the 
Directorate of Factories and Boilers, Thiruvananthapuram 
on all working days till 13 -8 - 2012 , 1 p . m . The undersigned 
reserves the right to reject the tender without assigning 
any reason thereof . The tender notification is also 
available in the official website www .fabkerala .gov. in . 


No . A3-3718/2012 / F & B . 

17th July 2012 . 
Sealed tenders are invited from the manufactures and 
authorized dealers for the supply and installation of the 
following Hydrocarbon Transfer equipments for 
modernization of safety cells attached to the Office of the 
Joint Director of Factories and Boilers at (Kollam / 
Ernakulam /Kozhikode ). 

The tenders should be superscribed “ Tender for the 
supply of equipments for safety cells in the Office of the 
Joint Director of Factories and Boilers (Kollam / 
Ernakulam /Kozhikode ) and addressed to the Director of 
Factories and Boilers , T. C . 25 / 3326 , Shani Manzil, East 
Gate of District Court, Thiruvananthapuram -695 035 . 


Sl . 


Item 


Quantity 


- No . 


3 unit 


3 


. 


- 


- 


Noise level meter 
Digital lux meter 
Personal heat stress monitor 
Safe Resistance and continuity tester 
Area heat stress monitor 
Dust sampler 
Explosive meter 
Multi gas analyzer 
Gas Detection tubes with pumb 


- 


ധ 


ധ 


ഫാക്ട റീസ് ആന്റ് ബോയി ലേഴ് സ് വകുപ്പിൽ 
എറണാകുളത്തെ കെമിക്കൽ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് 
സെന്റർ (CHEMREC) നവീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
ഹഡാകാർബൺ (ടാൻ സ് ഫർ ഉ പ ക ര ണ ങ്ങ ൾ 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ “ ടെണ്ടർ 
ഫോർ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് സ് ഫോർ കെമിക്കൽ 
എമർജൻ സി റെസ് പോൺ സ് സെന്റർ ( CHEMREC) 
എറണാകുളം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് 
ബോയി ലേഴ് സ് ഡ യ റ ക ടർ, ടി . സി . നമ്പർ 26 / 3326 , 
ഷാ നി മൻ സിൽ, ജില്ലാ കോ ടതിയുടെ കിഴക്കേ ഗേറ്റ്, 
തിരു വ ന ന്തപുരം, പിൻ - 695 035 എന്ന വിലാ സത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 13 - 8 - 2012 , 1 മണി വരെ ആകുന്നു . 
ടെണ്ട റു കൾ അന്നേ ദിവസം മൂന്ന് മണിക്ക് തുറ ക്കു ന്ന 
തായിരിക്കും. 


ധ 


ം 


| ക്രമ സാധനത്തിന്റെ 

അളവ് 
നമ്പർ പേര് 

(യൂണിറ്റ്) 
-- 1 സ്പിൽ ക്ലീനർ വിത്ത് പ്രയർ കിറ്റ് 
2 ഓയിൽ സ്പിൽറെസ്പോൻസ് കിറ്റ്സ് 
ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 10,00 ,000 . 
നിരതദ്രവ്യം - സാധനത്തിന്റെ വിലയുടെ 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1,100 + വാറ്റ്. 


- Approximate Cost - 18 ,00, 000 . 
| EMD - 1 % of cost of item . 

| Cost of tender form - 300 + VAT for Sl. Nos. 
1 , 2 , 6 ; 400 + VAT for Sl . Nos. 3 , 4 , 5 , 7 , 9 and 
600 + VAT for Sl . No. 8. 

Last date and time for the receipt of filled up tenders 
17-8 - 2012 at 1 p . m . 

Date and time of opening of tenders - 17 - 8 - 2012 
at 3 p . m . 

Tenders and other details can be had from the 
Directorate of Factories and Boilers, Thiruvananthapuram 
on all working days till 17 -8 -2012 , 1 p . m . The undersigned 
reserves the right to reject the tender without assigning 
any reason thereof. The tender notification is also 
available in the official website www .fabkerala. gov. in . 


ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് 
കീഴിൽ വരുന്ന ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് ജോയിന്റ് 
ഡ യ റ ക് ടർ ( കൊല്ലം, എറ ണാ കുളം, കോഴിക്കോട്) 
ഓഫീസുകളിലെ സേഫ്റ്റി സെൽ നവീക രി ക്കു ന്ന തിന് 
ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവറിനുമുകളിൽ “ ടെണ്ടർ 
ഫോർ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫോർ മോഡേണൈസേഷൻ 
ഓഫ് സേഫ് റ്റി സെൽ ( കൊല്ലം, എറ ണാ കുളം, 
കോഴിക്കോട്) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് 
ബോയി ലേഴ് സ് ഡ യ റ ക് ടർ, ടി . സി . നമ്പർ 25 / 3326, 
ഷാനി മൻ സിൽ, ജില്ലാ കോടതിയുടെ കിഴക്കേ ഗേറ്റ്, 
തിരുവനന്തപുരം, പിൻ- 695 035 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 8 - 2012, 1 മണി വരെ ആകുന്നു . ലഭിച്ച 
ടെണ്ട റു കൾ 17 - 8 - 2012 - ന് മൂന്ന്മണിക്ക് തുറ ക്കു ന്ന 
തായിരിക്കും. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


- സാധനത്തിന്റെ 

പേര് 


അളവ് 
(യൂണിറ്റ്) 


നോയിസ് ലവൽ മീറ്റർ 
ഡിജിറ്റൽ ലക്സ് മീറ്റർ 
പേഴ്സണൽ ഹീറ്റ് 

ട്രെസ്സ് മോണിറ്റർ 
സേഫ് റസിസ്റ്റൻസ് ആന്റ് 
കണ്ടിന്യൂവിറ്റി ടെസ്റ്റർ 
ഏരിയ ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സ് 
- മോണിറ്റർ 
ഡസ്റ്റ് സാമ്പളർ 
എക്സ്പ്ലോസീവ് മീറ്റർ 
മൾട്ടി ഗ്യാസ് 
അനലൈസർ 
- ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ഷൻറ്റ്യൂബ് 
വിത്ത് പമ്പ് 


ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക - 18, 00, 000 


നിരതദ്രവ്യം - സാധനത്തിന്റെ വിലയുടെ 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1, 2 , 6 
ഇവയ്ക്ക് 300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5, 7 , 9 ഇവയ്ക്ക് 
400 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 600 + വാറ്റ്. 

ടെണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഫാക്ടറീസ് 
ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 17 - 8 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ വിവരങ്ങൾ വകുപ്പിലെ വെബ്സൈറ്റ് 
www. fabkerala.gov.in - ലും ലഭ്യമാണ്. 

- യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 
വാനുള്ള അവകാശം ഫാക്ടറീസ് ആന്റ് ബോയിലേഴ്സ് 
ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Directorate of 
Factories and Boilers, 
Vanchiyoor P. 0 ., 
Thiruvananthapuram - 35 . 


(Sd.) 
Director of Factories and 

Boilers. 


